نماز استسقا و طلب باران 


الحمد لله الرحیم التواب و غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب و الملك العزیز الوهاب و 
آحمد ربي وأشکره و وآتوب الیه وأستغفره و وآشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له يجتبي 
الیه من یشاء ويهدي الیه من ناب و وآشهد آن نب نبینا وسیدنا محمدّا عبده ورسوله و المخصوص 

من الرب بافضل الکتاب و اللهم صلّ وسلم وبارك علی عبدف ورسولك محمد و وعلی الال 
والاصحاب. 


ی 


( فُأمَا من تاسپوام عَملَ صالخا فعتی آنْ یِکون من الْمُْلجین ۰۷ ) [القصص: ۷*] 


بعد از حمد وثنای پروردگار _ عزیزان نماز گزار را بار دیگر به تقوی سفارش 


ی و ادای نماز استسقاء 
: نماز آمده است از آن جمله 
و روایت آمده است که ۰ آن 


رای خوافزان کزابی ساتگ هک 
یعنی نماز طلب باران در اين مکان جمع شده ایم 
الله علیه وآله وسلم می باشد ودر روایات متعددی من 
وا روتسد له ای و ییاه هرگ 
النبي خرج الی المصلی فاستسقی فاستقبل القبلة وقلب رداءه و 
البخاري. 


«رسول له صلی اه عله وه وسم به سوی مصلی خارج شدند وطب بار هد 


به قبله کرده وردای خویش را برگرداند ودو رکعت نماز خواندند.» 


في شيء من دعائه الا في الاستسفاء وانه یرفع حتی بری بیاض ابطیه» اخرجه البخاری 


